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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 22586/ 2014 / എം . സി. റ്റി . 2014 ഒക്ടോബർ 29. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 158 / 2014 
എസൻഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,580. 

ശരിപകർപ്പ് - 790. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 27 - 11- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 11 - 2014 , 2.30 മണി. 


1 . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 28 - 11 -2014, 
3 മണി. 


List of Items 
ECG paper - 3000 Rolls ( 6108 TBPL 50mm x 
20mts ) Only BPL ECG paper is compatible with the 
ECG Machine. 
Oxygen Flow meter with Humidefier for central 
Supply - 10 Nos. 
Ambu bag — 5 Nos. 
Laryngoscope - ( Adult ) - 3 Nos. 
B . P. apparatus — 5 Nos. 
Nebulizer - 2 Nos. 
Patient trolley with Oxygen — 1 No. 


- 4. 


6. 
7. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 11- 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(2 ) 


- നമ്പർ സി2 - 23274 / 2014/ ജി. എം. സി. റ്റി. 


2014 നവംബർ 1. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി വിഭാഗ 
ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


No. C2 /22586/2014/ MCT. 

29th October 2014 , 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required for 
the Cardiology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 


- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും 159/ 2014 
പാരന്റൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 -11 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 11- 2014 , 2.30 മണി. 


Tender No. and Name of Equipment — 158 /2014 — 
Essential Items. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 11 - 2014, 
3 മണി. 


| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,580. 
Duplicate - 790. 


Last date and time of sale of tender form 
27 -11- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -11- 2014, 2.30 p . m . 


Opening date and time of tender -- 28- 11 - 2014, 3 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 11 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin - 695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 11-2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


No. C2/ 23274/2014/ GMCT. | 1st November 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
required to the Department of Surgery, Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram. 


Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. and Name of Equipment — 159 / 2014 — 
Parenteral Nutrition . 


നമ്പർ സി2 - 16496(6 )/ 2014 / ജി . എം. സി . റ്റി . 2014 നവംബർ 1. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ 
കാഷ്വാലിറ്റിയി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും 160 /2014, - 
പേഷ്യന്റ് കൗച്ച് 14 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 730. 

ശരിപകർപ്പ്- 365. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 12- 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 12 - 2014 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 12 -2014 , 
3 മണി. 


Cost of tender form 


(inclusive of Sales Tax ): 


Original - 630. 
Duplicate — \ 315 . 


Last date and time of sale of tender form 
27 -11- 2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
28 - 11 - 2014, 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender — 28 -11- 2014 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 20 - 11 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 11 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specifications 


Total Parenteral Nutrition Solution in 3 chamber 
single bag , PVC free , DEHP free with needle free access 
for fluid additions, latex free injection port, with strong 
hanger, with a mixture of 80 % Olive Oil and 20 % 
Soyabean Oil as lipid emulsion in 1 Litre with calories 
Less than or equal to 1000 Kcal with protein content of 
290 - 30 G . permitting administration via peripheral vein . 8 
Boxes . 


Specifications 


Total Parenteral Nutrition Solution in 3 chamber 
single bag, PVC free , DEHP free with needle free access 
for fluid additions , latex free injection port, with 
strong hanger, with a mixture of 80 % Olive Oil and 20 % 
Soyabean Oil as lipid emulsion in 1 Litre with calorie 
content of 1200 - 1500 Kcal, with protein content of 
more than 40 G for administration via central vein 
8 Boxes . 


No. C2 /16496( 6)/ 2014/ MCT. | 1st November 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required 
for the New Casualty, Govt. Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Items — 160 /2014 — 
Patient Couch — 14 Nos. 
- Cost of tender form: (inclusive of Sales Tax) : 

Original — \ 730. 
Duplicate - 365 . 


Last date and time of sale of tender form 
9 - 12 - 2014 , 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
10 - 12 - 2014, 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender - 10 - 12 - 2014, 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 29 -11 -2014. 


നമ്പർ സി2 - 16496( 9) / 2014/ എം . സി. റ്റി . 


2014 ഒക്ടോബർ 31. 


No , C2/ 16496(9 )/2014/ MCT. 

Ist October 2014 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items 
required for the New Casualty , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment — 161/2014 — 
Trauma Care Emergency Trolley — 4 Nos . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 630 . 

Duplicate — \ 315. 
Last date and time of sale of tender form 
9 -12- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
| 10 -12- 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 10 - 12 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( ` 50) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal,Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 29 - 11- 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 
Govt. Medical College , 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

For Principal. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ 
കാഷ്വാലിറ്റിയി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമു ൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർ ഘാസ് നമ്പരും ഇന വി വ ര വും - 161/ 2 014 
ാമാ കെയർ എമർജൻസി ട്രോളി - 4 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 630. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 315 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 12 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -12 -2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 -2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 11 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ സി1 /18123/2014 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2014 നവംബർ 1. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് 
ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കായി ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും 106 / 2014 
മൾട്ടിമോഡ് മൈക്രോപ്ലേറ്റ് റീഡർ - ഒരെണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 2, 100 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 28 -11-2014, 3 മണി. 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
29 - 11-2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 11- 2014, 3 മണി. 


Temperature control : 4° C above ambient to 50°C ; 

+ 0 .5° C at 37°C 


Shaking 


: Yes 


Software 


: Advanced data analysis , Excel 

export Control through USB or 
serial port 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
momcom 00 ( 50 ) Bowls 250l cowÓCOOMOM . 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
GO Bolex VÔ 600 800010108 18 – 11 - 20 14 – 23 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Absorbance : 


No. C1/ 18123 /2014 /GMCT. 

1st November 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items for 
Government Medical College at Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . and Name of Items with Quantity 
106 /2014Multi mode Microplate Reader — 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive of VAT ) : 

Original — 2, 100 . 

Duplicate — 1,050 . 
Last date and time for sale of tender form — 28 - 11 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
29 -11- 2014 , 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 29 - 11 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 each ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 18 - 11 - 2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 


Light source 

: SQ Xenon Flash 
Wavelength selection : Monochromator 
Wavelength range 

: 200 - 999nm , lnm increment 
Bandpass 

: 2 .4 nm 
Dynamic range 

: 0 - 4 .0 OD 
Resolution 

: 0.001 OD 
Pathlength correction : Yes 
Monochromator wavelength : + 2nm 
accuracy 
Monocromator wavelength : + 0 .2nm 
repeatability 
OD accuracy 

: < 1 % at 2 .0 OD typical 

< 3 % at 3.0 OD typical 
OD linearity 

: < 1 % from 0 to 3.0 OD 

typical 
OD repeatability 

: < 0 .5 % at 2.0 OD typical 
Stray light 

: 0.03 % at 230 nm typical 
Reading speed , 96 

: 14 seconds 
384 

: 26 seconds 
Fluorescence Intensity : 
Sensitivity 

: Fluorescein 5 pM typical 

(1 fmol/well 96 - well plate) 

( Top and Bottom ) 
Light source 

: Tungsten Halogen 
SQ Xenon Flash 
Wavelength selection : Deep blocking filters 
Wavelength range 

: 200 -850 nm 
Dynamic range 

: 5 decades 
Bandpass 

: Filter dependent 
Detection System 

: PMT 
Reading speed 96 wells : 31 seconds 

384 wells : 80 seconds 
Filters -Excitation 

: 360/ 40 , 485 / 20 , 530 /25 , 

590 /20nm 
Emission 

: 460 /40, 528 / 20 , 590 / 35 , 

645 /40nm 


Specification 


Multimode Microplate Reader — 1 No. ` 10 ,00 ,000 . 
Detection mode : Fluorescence , Time -Resolved 

Fluorescence , Luminescence , 

UV- Visible Absorbance . 
Read method : End point, kinetic , spectral 

scanning. well - area scanning 


Microplate types 


: 6 to 384 well plates 


TENDER SCHEDULE 


10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


13. 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 


14 . 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 

possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 


17 . 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorisation letters. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


9. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


RE- TENDER NOTICE 


No. C3 /21353 /2013 /MCT. 

5th November 2014 . 
Sealed tenders in the prescribed format are invited for Medical Gases for Medical College Hospital and SAT 
Hospital attached to Government Medical College , Thiruvananthapuram . Estimated cost is about 20 , 00 , 000 . 
Tender No. 142 / 14 and the due date 26 - 11- 2014 should be superscribed on the envelope on each tender. Tender should be 
addressed to the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . Last date of receipt of tender is 26 - 11 - 2014 at 2 . 30 p . m . 
Belated tenders will not be accepted at any cost. The tender will be opened on 26 - 11 - 2014 at 3 p .m . in the presence of 
the tenderers or their authorized representatives, who may present at the time. Intending tenderers may obtain the tender 
form from the Office of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram on or before 25 - 11 - 2014 at 3 p . m . 
Cost of tender form : 

Original — \ 3,940 . 
Duplicate — 1, 970 . 


The tender should accompanied by an agreement in Kerala Stamp Paper worth ` 100 and EMD @ 1 % of the cost . 
The rules applicable to all tenders will be applicable to this tender also . Any further information about the specification 
can be obtained from this office during working hours . 


TERMS AND CONDITIONS 


1. The offer should be valid for two years. No price escalation clause should be accepted for the above period . 
2. Rates quoted should include the prevalent rate of tax , freight charge, loading and unloading charges at site . 
3. The supply of cylinders should be done as per the requirements without any interruption . 
4. The firm should quotes the rates for the following separately along with the rate of medical gas and cylinder of 

each type. 
(a) Cylinder testing 
(b ) Painting of cylinder 
(c) Valve and cap replacement 
(d ) Valve spindle 

(e ) Hydraulic testing 
5. Visual examination , stamping and certificate should be issued to the effect . 
6 . Successful tenderer has to execute an agreement of a running contract for a period of two years. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — Two years. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in ` 100 Kerala-non Judicial-Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposit. 
7. Earnest Money Deposit ( one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances . 
12. For medicines, surgicals and materials , samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers, witnesses wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or their authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working hours. 


Requirement of Medical Gases for a period of one month 


Name of Gas 


Type of Cylinder 


Unit 


Remarks 


MCH 


SATH 


Total Quantity Required 


Medical Oxygen 


Bulk 


7m3 


3750 


2520 


6270 


om 


3750 
10 


2520 
525 


1.6m3 


B Type 
A Type 
AA Type 


0 .7m3 


04m3 


Nitrous Oxide 


Bulk 


17 K Lit. 
16 .5 K Lit. 


1. 85 K Lit. 


A Type 
Other Capacity 


Nitrogen 


Bulk 


7m 


6m 


Carbon dioxide 


Bulk 


5 


2 


30Kg. 
31 Kg. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1- ന് 420 , ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 

2,400, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,575. 


നമ്പർ സി1/10989/ 2014 / ജി . റ്റി. ഡി. എം . സി. എ . 2014 ഒക്ടോബർ 25. 

ആല പ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലെ 
താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


പകർപ്പ് കമനമ്പർ 1 - ന് 210 , ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 

1,200 , കമനമ്പർ 3 - ന് 800 . 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


വിഭാഗം 


നമ്പർ 


40/ 2014 - പി . എഫ് . റ്റി . 

ഫിസിയോളജി 
ഇലക്ട്രോണിക് പൈറോമീറ്റർ 
(1എണ്ണം) - 1,80,000 
43/ 2014 - സെറിബ്രൽ ഓക്സിമീറ്റർ നെഫോളജി 
(1 എണ്ണം) - 15,00,000 
45 / 2 0 14 - ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 

ഇ . എൻ. ടി . 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് (1 എണ്ണം) 
- 8 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 12 - 2014 , 12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 11 - 12 - 2014 , 12 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമ ന മ്പർ 1 - ന് 11 - 12 - 2014 , 12 മണി, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
12 - 12 - 2014, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 12 - 12 - 2014 , 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനുപുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും 
സമയ ങ്ങളിലും സമർപ്പി ക്കു ന്ന വരുടെയോ അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കു ന്ന താ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്ര ഹി 
ക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത് 
മണി ഓർഡർ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസ 
ങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കു ക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ സമ്മ ത പ ത വും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 
ആ കെ വിലയുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പി 
ക്കേണ്ട താ ണ് . സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിന് 
മേൽ വിലവരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം 
വാറണ്ടി ഉണ്ടാ യിരിക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള 
7 വർഷത്തേക്ക് വാർഷിക മെയിന്റ നൻസ് കരാർ നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ആകെ 10 വർഷത്തേക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കായിരിക്കും വില താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 
കണ ക്കി ലെ ടുക്കുന്ന ത് . ഇത്തരം ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾക്ക് 

പസ് ബിഡ്, ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് എന്നിവ വെവ്വേറെ 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ വിധത്തിൽ നൽകാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


| Tenders should be addressed to The Principal , Govt. 
T . D . Medical College, Alappuzha- 688 005. Tender No . and 
due date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above for each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a. m . to 4 p.m . 
Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
tender, if required will be issued on additional payments as 
shown above. Tender form is not transferable and the cost 
is not refundable . Tender forms will be supplied to the 
firm by registered post subject to a cash payment ` 50 in 
addition as postage charges . Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tenders . Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 
1 % of total cost of the items tendered . Tenders without 
EMD will be rejected . 

Equipments costing more than 5 lakhs should 
carry a warranty of 3 years (minimum ) and AMC for 
subsequent 7 years (total 10 years ). This 10 years cost 
will be taken into consideration for tabulation . In such 
cases price bid and technical bid should be submitted 
separately. 


Government T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. C1/ 10989 /2014/ TDMCA . 

25th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the Supply of 
following Equipments to Government T. D . Medical 
College, Alappuzha. 
SI. 

Tender No . and 
No. Name of equipment with Department 

Approximate cost 
40 /2014 _ PFT Electronic 

Physiology 
Spirometer - 1 No . - 1, 80 , 000 
43/2014 Cerebral Oxymeter - Neurology 

1 No. - 15,00,000 
3 45 / 2014 - Operating Microscope E . N . T. 

1 No. — 8 lakhs 


നമ്പർ സി3 / 3272 / 2014 / എം . സി . കെ . 


2014 നവംബർ 1. 


Cost of tender form : 
Original - 420 for Sl. No . 1 ; - 2 , 400 for 

- Sl. No . 2 and 1,575 for Sl. No . 3 . 
Duplicate = 210 for Sl. No. 1; ` 1,200 for 

Sl. No. 2 and 800 for Sl. No . 3 
Last date and time of sale of tender - 11 - 12 - 2014, 
12 Noon . 

Last date and time of receipt of tender - 11- 12 -2014, 
12 Noon . 

Date and time of opening of tender - 11 -12 - 2014, 
2 p . m . for Sl. No. 1 ; 12 - 12 - 2014, 11 a. m . for Sl . No . 2 
and 12 - 12 - 2014, 2 . 30 p . m . for Sl . No . 3. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇ . എൻ. റ്റി . 
വിഭാഗത്തിൽ കേൾവി പരിശോധനാമുറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 2,206 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 11- 2014 രാവിലെ 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പത ങ്ങ ൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 40 അധികം 
മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം 
മുമ്പ്ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 3272 / 2014 / എം . സി . കെ . - ജോലിയുടെ പേര്- 
ഇ . എൻ. റ്റി . വിഭാ ഗ ത്തിൽ കേൾവി പരി ശോ ധ ന മുറി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
25 - 11 - 2014, 1. 00 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ട 
താ ണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം ലഭി ക്കു ന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 26- 11 - 2014 - ന്, 2.30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ളഅധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. C3/3272/ 2014/ MCK . - 1st November 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - കമ ന മ്പർ 1- നും 2- നും - 2100, 

ക്രമ നമ്പർ 3 - നും 4 - നും - 420, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 840. 


၏ 


။ 


Sealed competitive tenders are invited for the setting 
up of room for Hearing Assessment Test to Government 
Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 2 , 206 each prescribed cost in cash or by Money 
Order till 25 - 11 -2014 , 11 a.m . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post, a sum of 40 will be added towards Postage 
Charges. Money Orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as Tender No. C3/ 3272 / 14 /MCK for the " setting 
up of room for Hearing Assessment Test" addressed to 
" The Principal, Government Medical College , Kottayam -8 
should reach this office on or before 25 - 11- 2014 , 1.00 p .m . 
the due date mentioned in the schedule . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders will 
be opened at 26 - 11- 2014 , 2 .30 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമ നമ്പർ 1- നും 2 - നും - 1050 , 

ക്രമ നമ്പർ 3 - നും 4 - നും 1 210 , 

ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 11 - 2014 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 26 - 11 - 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 11- 2014, 1 മണി. 

ദർ ഘാ സിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 27 -11- 2014, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലുള്ള 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സ്റ്റോർ പർച്ചേഴ്സ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7.50 - ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
"2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
ത പാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 ത പാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡ്റായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


No. C1 - 13442/ 2014/ MCTCR . 

28th October 2014. 
The last date fixed for receipt of the following 
tenders have been extended as per the schedule noted 
below to Government Medical College, Thrissur. Other 
terms and conditions remain same. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി1/ 13442/ 2014 / എം . സി . ടി. സി. ആർ. 2014 ഒക്ടോബർ 28. 


Si. 
No . 


Tender No. and Name of the 

Equipment 


Name of 
Department 


Biochemistry 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരി 
ക്കു ന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള അ വ സാന 
തീയതി താഴെ പറയും പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും - ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


| 1 16/2014- 15 / MCTCR 

Fully automated ELISA 
Reader and Washer ( 1 No.) 


2 19 / 2014 -15/ MCTCR 

Video doudenoscope 


General Surgery 


Medicine 


- 3 30 / 2014 - 15 / MCTCR _ 

Hand held Doppler 
machine (1 No .) 


Psychiatry 


4 36/2014-15/ MCTCR 

Statistical Software - basic 
model latest version ( 1 No.) 


1 16/ 2014 - 15/ എം . സി. ടി. സി. ആർ - ബയോകെമിസ്ട്രി 
ഫുള്ളിഓട്ടോമേറ്റഡ് എലീസ 

റീഡർ ആന്റ് വാഷർ(1എണ്ണം) 
2 19 / 2014 - 15/ എം. സി. ടി. സി . ആർ- ജനറൽ സർജറി 

- ഓഡിയോ ഡ്യൂഡനോസ്കോപ്പ് 
3 30 /2014 -15/ എം. സി. ടി. സി. ആർ - മെഡിസിൻ 

ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡോപ്ലർ 
മെഷീൻ (1 എണ്ണം) 
36 /2014- 15/ എം . സി. ടി . സി. ആർ - സെക്യാട്രി 
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ 
ബേസിക് മോഡൽ ലേറ്റസ്റ്റ് 
വേർഷൻ (1 എണ്ണം) 
55 / 2 0 14 - 15/ എം . സി . ടി . സി. ആർ - സി പി ലാബ് 
റീഏജന്റ് 

NMCH /MCCH 


5 55/ 2014- 15 / MCTCR 

Reagent 


CP Lab , 
NMCH /MCCH 


4 


Cost of tender form : 
Original - 2 , 100 for Sl. Nos . 1 , 2 , 420 for 

Sl. Nos . 3 , 4 and 840 for Sl. No. 5 . 
Duplicate - 1,050 for Sl. Nos . 1,2 , 210 for 

Sl. Nos. 3 , 4 and " 420 for Sl. No. 5 . 


5 


| No . S2- 12734/2014/ HDS. 


13th October 2014. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Name of Items — Immuno Histochemistry Secondary 
Kit — 6000 Tests . 

Superscription Tender Number — S2 - 12734 /2014 
HDS. 

- Price of tender (in duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order - 1, 374. 


Date and time of closing of tender sale by 
Money Order - 17 -11 - 2014, 4 p . m . 

Date and time of closing of tender sale by cash 
26-11- 2014, 4 p. m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
27 -11- 2014, 1 p . m . 

- Opening date and time of technical bid - 27 -11 -2014, 
2 .30 p . m . 

The tenderers should submit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 
- 100 and E . M . D . at the rate of 1 % of the total cost of 
the item tenderd for. The tender without agreement and 
E . M . D . for reqired amount and incomplete tender forms 
will be rejected outright. The total cost of the item 
tendered for should be specified clearly for arriving 
E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Price bid ) 
strictly following in this tender as per Store Purchase 
Manual 2013 para 7 . 50 . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions , etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur, 680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 


Date and time of closing of sale of tender form 
5 -12- 2014, 3 p . m 


Date and time for receipt of tender - 6- 12 - 2014, 5 p . m . 
| Date and time for opening of tender - 7 -12 - 2014, 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms— 31- 3-2015. 

Address of Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, MedicalCollege Hospital, Kozhikode -8 . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്2 / 12734/ 2014/ എച്ച്. ഡി .എസ്സ്. 2014 ഒക്ടോബർ 13 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്നവ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനം - ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡറി 
കിറ്റ് - 6000 ടെസ്റ്റ്. 

ടെണ്ടർ തുക 6 ലക്ഷം. 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
എ സ് 2 / 12734 / 2014/ എച്ച്. ഡി . എ സ്സ്. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നി കു തി യ ട ക്കം ) 
1, 374. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 12 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
6 - 12 - 2014 , 5 മണി. 


ടെ ണ്ട ർ തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സ മ യ വും 
7 - 12 - 2014, 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറ യുന്ന നിര ക്കു ക ൾ പാബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31 - 3 - 2015 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മാ യ വിലാ സം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


